GND 
GND 
FW_TPB+ 
USB_D+ 
FW_TPB- 
USB_D- 
FW_TPA+ 
USB_5V 
FW_TPA- 
ACCJNDICATOR 
FW_12V 
FW_12V 
3.3V 
17 
GND 
GND 
14 
RX 
TX 
GND 
SLUM_OUT 
SCHROME_OUT 
VIDEO_OUT 
7 

LEFTJN 
RIGHTJN 
LEFT_OUT 
RIGHT_OUT 
GND 
GND 


30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 


12 


11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 



C5 

"0.1uF 


O 


11 


10 
12 


U1 


C1 + 

C1- 

C2+ 

C2- 

T1IN 
T2IN 
R10UT 
R20UT 


o 
o 
> 


Q 

z 
CD 


V+ 
V- 


T10UT 
T20UT 
R1IN 
R2IN 


MAX232PJH 


O 


OF 
-ID 


CD 


O 


14 


13 


u$i 

1 

2 
3 
4 
5 
6 


RJ45-8PTH 


6/11/2010 6:03:56 PM f=1.50 C:\Users\chhopsky\Documents\My Dropbox\io\Technical Documentation\iPhone Serial Port\serial port.sch (Sheet: 1/1) 


